Stanisław Janikowski = 


pge 


Doktor „Medvcyny, 
Profesor zwyczajny medycyny sądowćj i policyi lekarskiej w Uniw. Jagiellońskim, Komisarz rządowy przy egzaminach ścisłych, 
b. Dziekan Wydziału lekarskiego, Członek nadzwyczajny „Akademii Umiejętności w. Krakowie, 
Wice- Prezes wydawnictwa dzieł lekarskich, 
Członek ow. lekarskiego Krakowskiego, Warszawskiego, Wueńskiego, „Lekarzy galicyjskich we „Lwowie i „Lekarzy podolskich, 
Przewodniczący Wydziału gospodarczego 5go Zjazdu „Lekarzy i przyrodników polskich, 


4 
A 
NH 


(xlonek_ 'lowarzystw dobroczynnych, 


urodzony w Warszawie dnia 6 Maja 1833 roku, zmarł w Krakowie dnia 21 Kwietnia 1881 roku, 
opatrzony SS. Sakramentami. - 


Wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 122 przy ulicy Górnych młynów na Cmentarz nastąpi w Sobotę dnia 23 b. m. o godzinie 
5 po południu, na które żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Kolegów zmarłego. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we Wtorek dnia 26 Kwietnia b. r. o godzinie wpół do 11 przed południem w kościele św. Anny. 


W drukarni „CZASU w Krakowie. 


